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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 

Betegnelse 



Prinsens gat< 
Turnhul len 



nr. X a 



Eier 1970 
Bruk 

Takst kr. 



Tronclh jerns Turnforening 
Turnhall 

275 000 Areal tomt 1335 m 2 , bygninger 



m 



Oppfart 



1802 



mellom 



og 



omkring 



KJENT 

Siste brenn 



A NT AT T 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Trondh j ems Turnforening 



Opp r. bruk 



Plantype 



Hall 



Hovedmål 32x12,5 



Etasjer 1 + underetasje 



Grunnmur Huggen stein 

Vegger Tegl, puss med imit. kvader 

Tak Saltak, skifer 



Kjeller under hele 2 m dyp 



Eksteriørdetaljer Smijernsport . 

og rundhuer. 

Stilpreg 

Spesielle interiører 
Uthus, gårdsplass, fortau 



Grunnsten med årstall 1862* Bl indarkader 



Ombygning 

1904 
1923 
1936 
1957 



Beskrivelse 

Oppfort tilbygg ved nordostre hjørne. 
Endringer i kjelleren, 
li il sku r mot Tinghusgaten. 
Vinduene i fasaden skiftet» 



Ønskelige forandringer 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektonisk vurdering 
Miljøvurdering 
Prioritering 



Å 
B 
B 
li 

r r- ■ —-tt 



Bygningen har kulturhistorisk interesse 
som byens eldste idretts lokale i bruk. 




9*1*3 



Miljøet omkring varierende 



Arkeologi 



Oppmåling 

Planer 111 00 1922 BA 
Planer, snitt og fasade 
av tilbygg 19(14 BA 
Fasade li 100 1957 BA 



Dato 26.7.72 
Sign 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 

Betegnelse 



Prinsens gate 



nr 



: 1 b 



Eier 1970 A/S Storvask 

Bruk Va sic ei' i 

Takst kr. 470 000 Areal tomt 



1276 m a , bygninger 



Oppført 



KJENT 

Siste brann 



mellom 1868 og 
Tidligere branner 



omkring 



ANTATT 



Byggherre Antagelig Fabrikkeier Piene 

Arkitekt Oppr. bruk Fabrikk 

Plantype Rektangulær hovedbygning ned utvidelser. Lagerbygning 



Hovedmål 2 G, 5x11 + bakbygninger 



Etasjer 2, Lager 1 etg. 



Grunnmur Stein, tegl 
Vegger Pusset tegl 
Tak Saltak, skifer 



Kjeller under hovedbygning og 
deler av sidebygning 2,5 m dyp 



Eksteriørdetaljer Blindarkader med rundbuevinduer . Vakkert trappe rekkverk 
Sti I preg 

Spesielle interiører 
Uthus, gårdsplass, fortau 



Ombygning 

1898 



Beskrivelse 

Verkstedbygning oppf tirt . 

Utallige forandringer i dette århundre. 

Kontoravdelingen nord i hovedfløyen kan være tilbygget 
for 1900. 



Ønskelige foraldringer 



Ved like hold st Ustand 
Antikvarisk tilstand 



li 



Arkitektonisk vurdering D 
Miljøvurdering 
Prioritering 



Bygningen har en visa interesse som 
tidlig f ubrikklokale * Passer godt sam- 
men raed Turnhallen. 




Miljøet omkring varierende 



Arkeologi 



Oppmåling 

11)07 sit. plan, plan 1 og 2. 
etg. 1:100 BA 
1908 snitt 1:100 BA 
1915 plan og snitt BA 
1923 hovedfasade 1:100 BA 
1954 kjellerplan Is 100 BA 



Dato 2b\7.72 

Sign l^fZ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




«oie 

Betegnelse 


X J. JLliO tiio tr> * fir* -L \t 




Eier 1970 
Bruk 

Takst kr. 


a/S Byggteknikk 

Kontor, saack-bar, bolig 

650 000 Areal tomt 1114 m 2 , bygninger 




Oppført 


188 3 mellom og 


omkring 


KJEMT 


ANTATT 


Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Murmester Christensen 

Oppr. bruk Kontor 


, bolig 


Plantype 


Leiegård, tre floyer omkring gardsplass. 




Hoved måJ 


21x9,5 + sidefloy og bakbygn. Etasjer 3. 


Tilbygg 2 etg» 



Grunnmur Stein 



Vegger 



Tak 



Pusset tegl 

Saltak, skifer, kobblms 



Kjeller linder hole 2 m dyp 



Eksteriørdetaljer Pus s ornament er omkring vinduene. 
Stilpreg 

Spesielle interiører 
Uthus, gårdsplass, fortau 



Ombygning 



1890 
1959 



Beskrivelse 

Tverrfloyen forandret. Tilbygg i 2 etg. sør for hoved 
fløyen. 

Snackbar innredet i tilbygget. 



Ønskelige forandringer 



Vedlikeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitektonisk vurdering C 

Miljøvurdering C 
Prioritering 



Ordinær leiegård. Neppe bevaringsverdig 



Rivnings t il latelse 19 05 . 




Miljøet omkring varierende. 



Arkeologi 



Oppmåling 

1896 planer og fasade BA 
1959 kjellerplan og fasade 



Dato 20. 7. 72 
Sign 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 

Betegnelse 



Prinsens gate 



nr. 7 



Eier 1970 
Bruk 

Takst kr. 



Trøndermeieriet A/L 
Bolig 

UO 000 Areal tomt 



1£)5 m a , bygninger 



nr 



Oppført 



mellom 



og 1807 



omkring 



KJENT 

Siste brann 



ANTATT 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk bolig 



Plantype To-roins-plan med kjøkken i tilbygg. Bakbygning, Stall mot 

Prinsens ^ate. 
HovedmåJ Kx4,5 -f- tilbygg. Etasjer 2 



Grunnmur Stein, pusset 

Vegger Tunner, liggende panel 

Tak Saltak, tegl 



Kjeller under hovedbygning 2 ra dyp 



Eksteriordetaijer Tidlig 1800-talls vindu i stallen. 

på uthusene. Nye vinduer. 

Sti I preg 

Spesielle interiører 

Uthus, gårdsplass, fortau Vannpost, brolegning, heller. 



Eldre stående panel 



Ombygning 

1810 



1975 



Beskrivelse 

Garden forbedret 
Vinduer skiftet. 

Gården revet 



ønskelige forandringer Vinduene kan gjerne skiftes 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 



c 

B 



Arkitektonisk vurdering U 



Miljøvurdering 
Prioritering 



li 



Sannsynligvis fra slutten av 1700-årene. 
Godt bevart, bortsett fra eksteriøret. 
Interessant gårdsanlegg, og viktig del 
av trehusnil jnet på dette gatehjørnet. 



Miljøet omkring brukbart. Godt 

samspill med den øvrige tre- 

tøehv^aelses . 
Arkeologi 



Oppmåling 

1925 planer, snitt, fasade 
li 100 BA 



Dato 27.7.72 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 

Betegnelse 


Prinsens gate 


nr. 9 


Eier 1970 
Bruk 

Takst kr. 


Carlleif & Lefstad 
Forretning, kontor. 

120 000 Areal tomt 241 m 3 , bygninger rn* 


Oppført 


mellom 1807 og 1S27 omkring 


KJENT 




Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Snedkcrmester Christian Herman ds en 

Oppr. bruk bolig 


Plantype 


Rektangulær dobbe lt roms pl an. 


Sidef løy. 


Hovedmål 


11,5x7 / 13x4,5 


Etasjer 2 + loftsroin 


Grunnmur 


Pusset 


Kjeller under hovedbygning e. 10.0 


Vegger 


Tømmer, platekl edning 




Tak 


Saltak, akifer 





Eksteriørdetaljer Vindus otnranin ing fra århumlreaki f te t . 
Stilpreg 

Spesielle interiører 
Uthus, gårdsplass, fortau 



Ombygning 

1898 
1926 
for 1940 



Beskrivelse 

Fullstendig endring *iv 1. etg. plan. Ny trapp, nytt ut bu; 
Forretning innredet i 1. etg. 
Ominnredning av 2. etg. 



ønskelige forandringer . Pi at ekl edning en bor fjernes 

intakt . 



Panelet antagelig 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 



B 
1) 



Arkitektonisk vurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering t* *-~--r*~)ri r -t*v*t#*~i- 



Gården cr skilt ut fra eiendommen 
Erling Skakkes gt. 22. Store endringer 
både i plan og eksteriør. Huset har 
verdi som del av en verdifull rekke. 



Miljøet omkring positivt 



Arkeologi 



Oppmaling 

1898 planer og svnitt BA 
1925 plan 1. etg, snitt, 

fasade BA 
1941 planer SPA 



Dato 27.7.72 
Sign c/VC* 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 

Betegnelse 



Prinsens gate 



nr 



. 11 



Eier 1970 Langorgen, Knut 

Bruk Forretning 

Takst kr. 110 000 Areal tomt 



273 m 2 , bygninger 



m 



Oppført 



mellom 1787 og 1797 



omkring 



KJENT 

Siste brann 



ANTATT 



Tidligere branner 



Byggherre Snedker Aage Stenersen 
Arkitekt 



Oppr. bruk bolig og verksted 



Plantype Komplisert dobbel tromsplan . Sidefloy 



Hovedmål 11x8 + sidefloy 



Etasjer 



Grunnmur Pusset 

Vegger Tommer, platekl edning 

Tak Saltak, skifer, kobbluis 



Kjeller under hovedbygningen c. 9,5 



Eksteriordetaljer Port og vindus omramming fra århundreski ft et . 
Stilpreg 

Spesielle interiører 

Uthus, gårdsplass, fortau Skiferheller. 



Ombygning 

cfter 1827 
1900-01 
1912 
1928 
1951 
1955 
1962 



Beskrivelse 

Påbygget i bredden fra 10 alen ( - 6,3 m) til 8,5 m 

Kjelleren utgravet under hele huset. 

Fasaden endret. Butikkf asade med ny inngang. 

Forskjellige mindre endringer. 

Ominnredning av butikken. 

Vinduer i 2. etg. skiftet. 

Riving i bakgården. 



Ønskelige forandringer Platekl edningen bor fjernes og panelet avdekkes, 

eve n t u e lt f o rny e s . 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 



B 
1) 



Arkitektonisk vurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering "~ — .----i g 



Tidsangivelsen gjelder garden i sin 
nåværende hovedform. Deler av huset 
kan gjerne være eldre, i tilfelle fra 
for 1766. Den opprinnelige planen 
tyder på en komplisert bygningshistori 
Gården er sterkt ombygget og endret. 
Bevaringsverdig som del av en viktig 
husrekke. 



Miljøet omkring positivt 



Arkeologi 



Oppmåling 

1900 planer og snitt BA 
1928 fullstendig oppm. BA 
1950 plan 1. etg. It 50 BA 
1941 planer li200 SVA 



5 • 



Dato 28.7.72 



Sign j£ 



li. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 



1 i* "l f ^ CL Tl 13 



ir a 



nr. 



11 



gundersokelse 



Tegninger, oppmålinger 1941 prof. S. Pedersens boli 
1900 plan kjeller, 1. etg; snitt, endringsforslag. 1:100 BA 
1912 plan 1, etg, anitt, f asadeutsni tt 1:100 BA 
1928 fullstendige planer, snitt 
1950 oppmåling av 1. etg- 1:50 BA 



ag fasade 1:100 BA 



Eldre foto 



Litteratur Prof* Sverre Pedersens bol igundersøkels e 1941. 



Kifder 



Branntakster 1700-1827 



Tidligere bygning 



brent/revet år 



Kultur/personalhistorie I det tidligere hus på tomten bodde Ma?ster Sn ed kr r 
Henrich Kyhneman til ca. 1790- Arkitekt for Waisenhuset og Thomas 
Angells Stuer, mester for innredningen av bl. a. Stiftsgården. 



Reguleringsplan 

039 



Omtale 

Forutsetter kraftig utvidelse 
av Prinsens gate. 



TN hinder for bevaring? 

ja 



Plan 2. etg. 1941 ls 200 



Fremtidige planer sterke krefter i 
aksjon for å rasere til fordel 
for utbygging av "Torgkvar- 
talet". 




130. 2<\A 



Prinsens garte 



Dato 28.7,72 
Sign 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 

Betegnelse 



Prinsens gate 



nr. 



KJ 



Eler 1970 Tftxt, Olaf og Nordal 
Bruk Bol irr 

Takst kr 40 000 Areal tomt 



10 7 



m a r bygninger 



m 



Oppført 



mellom 



og 1766 



omkring 



KJENT 

Siste brann 



ANTATT 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr* bruk 



Plenty pe 


Kvadratisk 4-roms plan, 


sidefløy og tverrfløy. 


Hovedmål 


9x6 / 7x3,5 / 5,5x2,5 




Etasjer 2 


Grunnmur 


Pusset tegl og stein. 




Kjeller ja- Ikke oppmålt. 


Vegger 


Tommer, liggende panel 


m 




Tak 


Saltak, bølgeeternit . 







Eksteriørdetaljer Vindusoniramning og port fra århundreskiftet. 
Stil preg 

Spesielle interiører 

Uthus, gårdsplass, fortau Skiferheller. 



Ombygning 

1810 

efter 1827 
ca 1900 



Beskrivelse 

Forbedret, bordkledd, nye vinduer, ny tverrbygning 
Takstøkning fra 500 til 1300 rdlr. 
2. etg. utbygget over portrontuet. 
Panel og eksteriørdetaljer skiftet. 



Ønskelige forandringer Taktekkingen bør forandres 



Vedlikeholdstrlstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektonisk vurdering 
Miljøvurdering 
Prioritering 



C 

B 

C 

B 



Gården er trolig fra 1700-arene, og 
senere utvidet og ombygget. Intet 
bevart av opprinnelig eksteriør. Bevar- 
ingsverdig som del av miljøet. 



Miljøet omkring positivt 



Arkeologi 



Oppmåling 

1941 planer 1:200 SPA 

Ingen tegninger i BA. 



Dato 23.1.72 
Sign 



v 





(30 % 7& A 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate Prinsens gate 
Betegnelse 


nr 1 f) 1 7 

nr» a t*— x i 




Eier 1970 u reintall ± , 
Bruk Bolig 
Tekst kr 60 OOO 


Mix ri in 

Areal tomt 


237 m a > bygninger 


rn 1 


Oppført 


mellom 


og 1700 


omkring 








ANK ATT 


Siste brann 


Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 





Plantype Satnmenbygge t av to gårder» en 1-roms og en 4-roms stue, sjenere 
utvidet • 

Hovedmål 12x9,5 + bakgårdsbebygge Is c Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein 

Tommer, liggende panel, mur 
mot bakgården i nr. 15. 



Kjeller under nr. 15, c. 10,2. 

Også under nr. 17, unntatt port 



Eksteriørdetaljer Sen empire port og vindusomranuning . Et 1700-tall a vindu 

sekundært brukt i uthus, 
Stilpreg Sen empire* 

Spesielle interiører 

Uthus, gårdsplass, fortau Verdifullt gårdsrom; kuppelstein og skiferheller, 

vannpost. Nr. 17 har utkraget åpen svalgang. 



Ombygning 

efter 1827 
1880 
1911 
1912 
1928 



Beskrivelse 

Begge gårder påbygget i bredden. 

Bakgårdsbygning endret. 
Forandring av kjelleren i nr. 15 
Innredning av forretning. (?) 



Ønskelige forandringer Huset har stort behov for vedlikehold. Platekl cdn ing 

av porten bor fjernes* 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 



D 
B 



Arkitektonisk vurdering B 
Miljøvurdering A 
Prioritering ™ 



-- 



Begge gårder tilhørte én eier fra 1706 
til og med 1807. Antagelig er bebyggel- 
sen eldre, men senere sterkt forandret. 
Gården er godt bevart slik den var i 
slutten av 1800-årene, raed et fint gårds 
rom. Sammen raed naboene . utgj Or den en 
meget verdifull husrekke. 



Miljøet omkring positivt 



Arkeologi 



Oppmåling 

1911 situasjonsplan BA 

1912 kjellerplan nr. 15 
1841 planer 1.200 SPA 



BA 



Dato 31.7.72 
Sign 



Il 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 

Gate Prins ena gate nr. 15—17 



Tegninger, oppmålinger 

1911 Oppmåling og endringsforslag kjeller nr* 15, 1 s 50 BA, 

1912 Situasjonsplan 1:100 med plan av uthus BA. 

11)41 Planer 1. og 2, etg. Is200 Prof. 3. Pedersens bo 1 igundersøkel se . 



Eldre foto 



Litteratur Professor Sverre Pedersens boligundersøke] se 1941. 



Kilder B ranntakster 1700-1827 

17(i6; 2 stuer, 2 kammer med 3 bileggerovner, 2 kjøkken, små mørkloft, 
torvtak, 9 fag små blyvinduer; et f jos med høyletn, pakkbod med 
overloft, torvtak; stabbur med loft, torvtak; vedskjul. 



Tidligere bygning 



brent/revet år 



Kultur/personalhistorie Både nr. 15, 17 og 19 tilhørte Jomfru Ulrica lileonora 

From ved branntak&ter i 1787 og 1797. 



Reguleringsplan 

039 



Omtale 

Forutsetter stor utvidelse av 



Til hinder for bevaring? 

Ja 



Plan 1. etg. 1941 ] : 200 




Fremtidige planer Sterke krefter i 
aksjon for å rasere til for- 
del for utbygging av "Torg- 
kvartalet" . 



I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Prinsensgt. 

Betegnelse patorpf 


nr. i 0 


, 


Eier 1970 Teateret 

Takst kr. 000 Areal tomt m! 

Bruk Teater 


bygninger m T 




Oppført 1816, 1 :>8 tidligst 


senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 

Arkitekt Nicolai Wilhelm Gedde 


Oppr. bruk 


Teater 


Plantype 






Hovedmål 


Etasjer ^ 


, 3 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset mur 
Pusset mur 

Forsk j . takf ormer, 



Kjeiier under deler av 
bygningen, 

Hvelvkjeller mot Erling 
skif er tekt l Skakke sg t . 



Eksterior Ny-kl a s s i s i s t i s k preg, Blindarkader pa nordligste del, 
buete vinduer på sorlige del. Sgraf ittodekoras j oner , 



Interiør 



Teatersalong fra 1816, ombygget ca. 1842, balkong 
senket og galleri innfort 

Gårdsplass, 
Uthus 

ombygging Oiverse ombygninger - se BA 
1975 Påbegynt ombygging 



Tegninger, oppmålinger 

1903 Eldste oppmåling BA 



Sorlige del oppr. oppfort som 
konsertsall 858, De to bygningene 
sammenbundet til en bygning ca. 
1890 - fasadens arkitekt antageli 
Karl Norum, 



Ønskelige forandringer 



3 



Omgivelser 

Positive 



Vadfikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
A rk i tekt urvurd åring 
Miljøvurdering 

Prioritering 



A 
A 

A 
A 

A (Fredet) 



i 



Dato 
Sign 



24 . 9 . 1 974 
L.F. 



Gate Prinsensgt 



nr. 18-20 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Se Liv Jensson 



Litteratur 

Liv Jensson: Teaterliv i Trondhjem 1800 - 1835 
Ole Oisang: Teater i Trondheim gjennom 12b år 
Victor Huseby: Teaterbygningen i Trondheim, 
i "Trondheim i 1000år" - s. 191 



Kilder 



■ 



Tidligere bygning 
brent/ re v et 

Kultur-, personalhistorie 

Se Oisang: Teater i Trondheim gjennom 125 år 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 

Betegnelse 



Prinsens gate 



nr. 19 



Eier 1970 Johansen, Edith Skog 

Bruk Forretning, bolig 

Takst kr 105 000 Areal tomt 



252 



m 2 . 



bygninger 



178 



ny- 



oppført 



KJENT 

Siste brann 



mellom 

Tidligere branner 



og 176CJ 



omkring 



ANTATT 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



Plantype Oppr, rektangulær enkeltroms plan med port og dor i motsatt 
ende* Senere utvidet. 



Hovedmål 11x9 + uthus 



Etasjer 



2 



Grunnmur 


Pusset 




Kjeller under hele, unntatt port, 


Vegger 


Tømmer, 


stående panel. 


c « 9 , o * 


Tak 


Sa lt tik, 


tegl 





Eksteriørdetaljer Brede panelbord i li. etg 

er bevart i bakgården. 
Stilpreg Empire. 



Kt tidlig 1800-talls vindu 



Spesielle interiører 

Uthus, gårdsplass, fortau Uten interesse. Nyere murbygning i tverrflny. 



Ombygning 

efter 1827 
1914 

1957 



Beskrivelse 

Utvidet i bredden. Tidligere 8 alen = 5 m. 
Butikkf asade. Gulvet senket i 1. etg. og kjelleren fullt 
utgravet. Stallen, tverrf løyen, innredet til bolig. 
Tt> forretninger sammenslått. 



Ønskelige forandringer 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 



B 
C 



Arkitektonisk vurdering C 



Miljøvurdering 
Prioritering 



Huset er antagelig fra før 1750, Sterkt 
ombygget i 1014, men 2. etg. er lite 
berort, og har ennå empire- preg. 
DqI av et meget verdifullt miljø. 



Miljøet omkring positivt. 



Arkeologi 



Oppmåling 

1014 plan 1. og 2. etg, 
fasade og snitt BA 
1014 kjellerplan, 2 snitt, 
fasade. BA 



Dato 31.7.72 
Sign 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Betegnelse 


Prins ens gate 


nr. 111 


Eier 1970 
Bruk 

Takst kr. 


Bjerken, Reidar 
Forretning, kantor 

95 000 Areal tomt 1(31 m a . bygninger m a 


Oppfort 


1792 mellom og omkring 


KJENT 


ANTATT 


Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Carl Jacob Waldemar Grove af Schmettow 

Oppr. bruk bolig 


Plantype 


Leiegård ned kvadratisk grunnplan. 


Hoved m å J 


8x9 


Etasjer 3 


Grunnmur 


Gråstein og tegl, pusset 


Kjeller under hele 2 t 5 m dyp 


Vegger 


Pusset tegl (1700-tallsf orm) 




Tak 


Saltak, eternit 





Eksteriørdetaljer Enkel pussdetal jering fra århundreskiftet. Rikt deko- 
rert port fra siste halvdel av 1800— årene. 

Stilpreg 



Spesielle interiører 



Uthus, gårdsplass, fortau Uthusbygningene er nyere. Bctongdekke . 



Ombygning 

for 1885 
1912 



Beskrivelse 

Forretning innredet i 1. etg. 
Gulvet senket i butikklokalet 







Ønskelige forandringer 



Vedlikeholdsttlstand 
Antikvarisk tilstand 



B 



Arkitektonisk vurdering U 



Miljøvurdering 
Prioritering 



Bygningen har stor bevaringsverdi som 
av byens eldste murhus, og antagelig 
første leiegård av f orholdsvi s moderne 
type. 



et 



Miljøet omkring positivt 



Arkeologi 



Oppmåling 

1895 plan 3. etg. BA 
1912 plan 1. etg f snitt, 
f asadeut snitt • BA 
1941 planer 1:200 SPA 



Dato 31. 7.72 
Sign /JL 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gate 

Betegnelse 


Prinsens gate 


nr* 23 


Eier 1970 Wiig, Jørgine 

Bruk Bake r f orretning , bolig 

Takst kr. 200 000 Areal tomt 2 09 m a , bygninger m 2 


Oppført 


mellom og 1760 * omkring 


KJEMT 

Siste brann 1081 Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 4-rorns plan 




Hovedmål 12x7 + sidefluy og \ithua. 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset 

Tømmer, stående panel- Mur 
Ve " er på gards iden. j 
Tak Saltak, betongsten. 


Kjeller under hovedbygning 2,5 m 

dyp* 


Eksteriordetaljer 


Son-empire portal og vindusomramrui rig. 


Stilpreg Sen-empirc . 

Spesielle interiører Konditoriet har ruster av interessant innredning, 

hl, a. glasstak. 
Uthus, gårdsplass, fortau Skiferheller på gårdsplassen. 


Ombygning 

1807-27 
efter 1827 
185>0 
1909 
1918 
1908 


Beskrivelse 

Påbygget til 2 etg. 
Utvidet i bredden. 
Tilbygning, 

bakeriet - sorf løyen - utbygget i mur. 

Stor ombygning av bakeriet og 1. etg. i hovedfløy. 

Fl nybygningen avdelt ved murvegg. 


ønskelige forandringer List epanel et i 1. etg, er meget skj emmende . 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektonisk vurdering 
Miljøvurdering 
Prioritering 



B 

C 
C 
B 



m liranntakstene er uklare, slik at det 
er vanskelig å datere huset. Det kan 
være bygget 1807-2 7- Nå sterkt endret. 
Fremdeles bevaringsverdig som siste 
utpost i en fin husrekke. 



Miljøet omkring delvis bra, men 
i oppløsning. Nabohuset 

Arkeologi reVet - 



Oppmåling 

1908-09 sit. plan og tegning 
til endret bakbygning BA 
1909 plan 2. etg. BA 
1921 planer, .snitt fasade 

med endringsforslag BA 



Dal ° ai ,7.72 
SignX^ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Prinsens gate 

Betegnelse 


nr. 47 






Ei«ri97o Michaelsen, Petter 

Taket Lr l 1U ^ ftAfi A rna | Inmt 1 Q 1 rtn J 

Bruk Bistro 


Dygninger 


1 Tl 




Hnnforl tin* linet 

Uppiwr i tifjligsi 


senest 




om Kr ing 


K Jt NT 

Siste brann Tidligere branner 






Ai* T m 1 T 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Bolig 


Plantype 








Hovedmål 10,5 X 7 




Etasjer 2 





Grunnmur pUSSet 

vegger tommer, liggende panel 



Tak 



saltak, skifer 



Kjeiier under hele, 2 m dyp 



Eksteriør 



Rikt utsmykte vindusoverstykker og ^omramninger, fin 
portal. Gesims med dekorerte tannbånd (ca, 1890). 



interiør mod er ni s ert 

Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 



1862 rt - 

1894 Kjeller utgravd under del av bakgården 





Tegninger, oppmålinger 

1894 planer, snitt, BA 
■ 1971 ? 

■ (ca, 1940 SPA?) 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

i opplosning 



Vedlikeholds! Ustand A 
Antikvarisk tilstand 
Ark i tekt ur vurdering 
Miljøvurdering A 

Prioritering 



Dato 5.10.73 
Sign L.F, 



Gate Prinsens gate nr 47 j 


Eldre bilder 


Foto 

4 



Litteratur 



Kilder Branntakster 1766-1867 og notater fra Bygningskommis jonen 

{Bygn.rådet) fra 1862-1964, befinner seg hos eieren 
P, Michaelsen. 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer Eieren har sokt om å få fredet bygningen. 



Se utskrift av branntakst 1807 i kladd. 





ROSENBORG GT 



5 


Klasse C 


7 


C 


8-10 


C 


9-11 


C 


12 


C 


13 


G 


\h 


C 


15 


C 


16 


C 


17 




18 


C 


19 


G 


20 


C 


21 


- 


23 


C 


25 


c 


26 


c 


27 


c 


28 




30 


c 


32 


c 


3^ 


G 



